Dr ANTONI BOBAK 


lekarz 


przezywszy lat 72, po ciezkiej chorobie, opatrzony sw. Sakramentami 
zmarł dnia 26 maja 1956 roku. 


Pogrzeb odbędzie się w Morawicy koło Krakowa we wtorek dnia 29 bm. 
z kościoła paraf. o godz. 10-tej 


NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE 


odprawione zostanie w Krakowie w środę dnia 30 bm. o godz. 8 rano 
w kościele paraf. św. Szczepana. 


żona, córka, synowie i rodzina. 


RZEMIEŚLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRACY 

STOLARZY i PRACOW. POGRZEBOWYCH Drukarnia Związkowa, Kraków, ul. Mikołajska 13 
Zakład Nr lzo.u. 2723 — 28. 5. 1956 — M-7-14599 — 35 -— druk. BI V kl. 70 gr 
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